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ЗЕСТІОМ А-А се-1 ЗЕСТІОМ В-В в2-! 


| А | МЕУ/І55МЕ | МВ | 12.12.07 
ВЕУ. 1] ОЕЅСКІРТІОМ | ВҮ [САТЕ 


МОТЕБ5: 
1) МАТЕКІАІ:: Ғ6006 Ѕ0ЈЕРЕ/РОЦЅНЕР 701 ВІАСК ҒІАТ І.ЕХАМ ЅНЕЕТ, 0.093 ТНІСК 
КЕРЕ. ПАКТ ЅРЕС. МІЕХЅ.093-Р6006-02 
2) ҒІМІБН: МОМЕ 
3) ТОГЕКАМСЕЅ: РЕК ПАКТ 051 018 УМІ.Е55 ОТНЕКУМЅЕ МОТЕО 
4) ӘМІТ5: ІМСНЕ5 ОМІ.Е55 ОТНЕКУМЅЕ МОТЕО 
2 ВКЕАК 5НАКР ЕОСЕСб: 0.005 ТО 0.010 МАХ 
6) ІРЕМТІҒІСАТІОМ: ІОЕМТІҒҮ УМТН ОАВТ Р/М "04758-Х" АМО В/М "ВХХХХХ" РЕК БАКТ 051 044 6.1 (РЕКМАМЕМТ РАІМТ МАККЕК) 
7) УУЕІСНТ: 04758-1 = 0.05 165; 04758-3 = 0.02 |р 
8) ТООЦМОС: - 04758-1: ТНЕКМОҒОЕКМ РЕК МОШ 079872 РЕК 051 022 
сі 04758- 3: ТНЕКМОҒОКМ РЕК моо 079873 РЕК 081 022 ТЭ РЕ РЕР РОК ДМ ЕОнҒОБЕ Он БӨЛЕ) Өн СОММОЫСАТЕО ТО АНГӨТПЕҢ РЕНЗОНУИТНӘНТ 


8 7 6 5 4 3 1 


(БЕЛСЕН БЕР ЛЕН РАВТ АЕКОЅРАСЕ ІТ” 
[ОКАММ 1 д | НАУ/КЕЅВОНҮ, ОМТАВІО, А 
СНЕСКЕП ШЕ Ен ОКАУМЛМО МО. КЕМ. А 
МҒО. АРРА. | 2 04758 ӨНЕЕТ 1 ОҒ 1 
телген. 13” ВІ АМКІМС РІ.АТЕ5 

2.07 


ОАТЕ Р 2. 1 СОРҮКІСНТ О 2012 ВҮ ОАКТ АЕКОЗРАСЕ ТО 


ТНІ5 ООСЦМЕНТ |5 РАГУАТЕ АМО СОМРІРЕМТА! АМО 15 ЅОРРЏЕО ОМ ТНЕ ЕХРКЕЅ5 СОМОТЮМ ТНАТ ІТІЗ 


